z domu REINFUSS 
MGR FARMACJI 


NASZA NAJUKOCHAŃSZA 
MATKA, SIOSTRA I BABCIA 


opatrzona św. Sakramentami, zmarła 2. XI. 1990 roku. 


MSZA ŚW. ŻAŁOBNA za spokój Jej duszy odprawiona zostanie w czwartek dnia 8-go listopada br. 
o godzinie 10.00 w kaplicy na cnentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na 


miejsce wiecznego spoczynku do grobowca rodzinnego, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 


smutku: 
SYNOWIE Z ŻONAMI, SIOSTRA Z MĘŻEM I SYNEM, WNUKI I RODZINA. 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


